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81. Vektorgleichung und geometrischer Ort.
Als geometrische Orter fur Strome und Spannungen "bei Ver-anderung der Bedingungen des Stromkreises hatten wir in den einf achen Beispielen (s. S. 34, 325) Gerade und Kreise gefunden. Bei komplizier-toren Schalfcungen, wie sie z. B. durch Maschinen dargestellt werden, er-halt man auch Ortskurven -hoherer Ordnung. Ohne auf die Theorie der Maschinen hier einzugehen, soil gezeigt werden, wie aus den Gleichungen eines Systems auf die Ortskurve .geschlossen werden kann -1).
Fiir konstante Koeffizienten L, M, R usf. sind die Grund-gleichungen eines Problems, die aus den beiden Kirchhoffschen Regeln hervorgehen, stets linoare algebraische Bedingungsgleichungen zwischen den durch Zeitvektoren dargestellten WechselstromgroBen. Jeder Vektor eines Stromes, einer Spannung usf., der kurz mit 23 bezeichneb sei, laBt sich daher darstellen durch. einen als konstant zu betrachtonden Ausgangsvektor II und einen Proportionalitatsfaktor ®, der im allgemeinen eine komplexe Zahl ist.
8 = 11-ft
Andert sich nun irgendeine GroBe der Bedingungsgleichungen, indem man einen sie messenden Parameter v verschiedene Werte durchlaufen laBt, so erscheint der komplexe Faktor ^ als Funktion des Parameters und der Vektor SS wird in der geometrischen Darstellung irgendeine Kurve beschreiben. Ist, wie unter der gemachten Voraussetzung zutrifft, die zu messende GroBe eine rationale Funktion des Parameters, so wird auch der gesuchte Vektor SB eine rationale, im allgemeinen gebrochene Funktion des Parameters sein. Sind daher 21, s-8, S usf. konstante, komplexe Zahlen, v ein beliebiger reeller Parameter, so fiihrt die Gleichung des Systems stets auf die all-gomeine Form
Diese Gleichung stellt je nach den Potenzen von v eine Kurve bestimmter Ordnung dar. Jede Zahl 2t, 93, E, ... im Zahler und Nenner hat einen rellen und einen imaginaren Teil, die graphisch durch die Koordinaten eines Vektors vom Anfangspunkt dargestellt werden. Setzt man abgekiirzt die Zahler und Nennersummen ty (vw) und d (vn), so konnen $ und d. in den xeellen und den imaginaren Teil zerlegt werden und es wird
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*) B. 0. Blooh,   die   Ortskurven   der  graphisohen  Wechselstromtechnik, Zurich 1917 und W. Michael, Bias., Zurich 1919.h. f. El., Bd. IX, H. 1,
